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Antrag 

der Fraktion der CDU/CSU 


betr. Nachwahl eines Mitgliedes des Wahlprüfungsaus- 
sdiusses 


Der Bundestag wolle beschließen: 


Gemäß § 3 Abs. 2 des Wahlprüfungsgesetzes vom 12. März 1951 
(Bundesgesetzbl. I S. 166) wird anstelle des als Mitglied des Wahl- 
prüfungsausschusses aus geschiedenen Abgeordneten Dr. Dresbach der 
Abgeordnete Dr. Dittrich zum Mitglied des Wahlprüfungsausschusses 
gewählt. 


Bonn, den 16. Februar 1954 


Dr. von Brentano und Fraktion 



